
Z<£ r j-'-fc-- i-t'.'T—■- i TV- 

M|hV HllOT*l -\*in =*( C4B ifl#*: ►*aM.U^ r » HllS ■*3Tjg , £ »< 9tW J«i;#'-v bjh Kijr. (J# r*j*g &• 

Gvtm: •-Viai -^-.kiY. ■.j;_V. 1" "i- J ■«!.:.T' 


AngudZ LD, 3E2D 


5ft 


Minnesota Xadonaj Guard completing major solar array- 

mien grid 
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Capstone to deliver GoodOT torbics to rulfros^din Chid? 
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a dart* Energy picked t<? distribute Jenbidier engines in 
Midnst 

SE'ii Ot= 5 flfcv a roc Pw >up*acw 4 catoMAIng v ag^ntem »itn Osrtre 
Eicrriv to i^so as G='i DuStoitSfeS dLstrlbuftfrr of JEnbochcr igaj cn;■-■£; in 
Iowa, IE..-mis, Irdlarz, Mirresorz, 'Hictrigar arc Wisconsin. This cccc-act 
■cluce; ;a!e ana st-we. 
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Capstone distributor to deliver ±.6 7-IXY poiver plant to oil ria 
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Aggreko. Bo 1 , Tnau form green powerrsntaJ rnariret alliance 
&e»— an, hDHYtr Gro.p's Er-^rlc T^^t>a Cer.-ipL_-idln - FTC;, s^^er-! oa.^e^ a c^ep 
tflanae m-EW dneicney tf rctlSratiatl-<i engined, by tjiCwc--!] M;tc heat 
Erja^Y frar oac e - ~:nE e.LnEus^. ard cdcvc-jit^ It tc lseYl. paiAtr. 
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brootlyn refidentid tmi’dins to install TTcogen Micro C1TP 

unit 

Tht icfc Ire^ges : TO rr «tY r.=allatt." sei^ ^ nor- TBOag^lS vt V N» :4m, 
1 |-?e ccHT3pdc±xlsc Ehc 1 L -Wf ^HPur t rnahES It cosy Ed t£to 3E td EJdstrd 
ti_ d.-. 3 s, end les SL.— plEr setae -educes raE c — e nap _ red tor rsc taLoi. 
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FensioiiS^mairk to iuvfst in ^aioTkei' bioau ass-dred cup 

plant 
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